Work Order: 
CAS AAA 
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DART AEROSPACE LTD 


Description: Co-Pilot Collective Head 


Inspection Dwg: D5046 Rev: A Page 1 of 2 
FIRST ARTICLE INSPECTION CHECKLIST 
Drawing Actual , Method of 
l Sieisen Tolerance [Dimension Accept | Reject Inspection Comments 
0.350 +/-0.010 | | 
3.350 +/-0.005 | a5 
R0.26 +/-0.030 
0.300 +/-0.010 
2.808 +/-0.005 o mG 
1.892 +/-0.005 E 
0.10 +/-0.030 
1.214 +/-0.005 i 
2.136 +/-0.005 | 
0.35 +/-0.030 
Ø0.177 | +0.005/-0.001 
R0.13 +/-0.030 pi 
0.25 +/-0.030 
| øo150 |  +0.005/-0.001 J | 
1.66 +/-0.030 E = 
2.50 +/-0.030 NA RES E E 
530 ro =| e e iS 
4.00 +/-0.030 
RO.30 +/-0.030 i= 
1.782 +/-0.005 Ie ee 
1.578 +/-0.010 m3 
0.70 +/-0.030 
1.100 +/-0.010 T 
o 10° 1 +/-0.5° E 7] | 
Ø0.116 | +0.004/-0.001 al Y 
20.188 x 0.100” | +0.005/-0.001 x +/-0.5° | 
20.63 +/-0.010 = 
| 0.83 +/-0.030 Ee 
0.60 +/-0.030 | 
3.80 +/-0.030 
Ø1.187 +0.005/-0.000 
E 0.83 +/-0.030 | 
@1.660 +/-0.010 e 
0.830 +/-0.010 7 
| Ø0.460 +0.006/-0.001 
Ø0.136 | +0.005/-0.001 
0.375 | +/-0.010 {— l 
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Page 2 of 2 
FIRST ARTICLE INSPECTION CHECKLIST 
Drawing Actual Method of 
Tolerance Accept | Reject É Comments 
Dimension Dimension E : Inspection 
R0.03 +/-0.030 
0.10 +/-0.030 


@0.620 +0.008/-0.001 | 
1.300 +/-0.010 
0.136 +0.005/-0.001 


0.438 +/-0.010 
0.830 +/-0.010 


= 


= | 
ji a p m esa! 


Measured by: | Audited by: | Preliminary Approval: 
[e Date: | Date: | Date: 


| Rev | Date | Change | Revised by Approved 
| A | 14.04.23 | New Issue | KJ 


H:\FORMS\Quality Assurance\approved QA\FAI revE 


eee ##......_ wwe eee 


